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La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone Mod. 570A 


La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone, Mod. V. cLP. 570 A. (Telaio 70*1 A) 


( 186 ) C. M. R. 10 - Seconda serie 


Propriety riservata 


'RADIO INDUSTRIA" - Milqpo VII 







































































































































































































